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Es gibt nichts
Außergewöhnliches ohne Risiko!!!
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Parkuschito erzählt seine Geschichte auf seiner verzerrten
Perspektive mit einer Prise Hoffnung, ohne die man nicht leben
kann. Diese Geschichte voller Rätsel wird im Nominalstil erzählt,
etwas, das noch nie in der Geschichte der Literatur gemacht wurde
und genau das wollte er herbringen: das Außergewöhnliche!!!







































Parkuschito





Die kurze
Verblose Geschichte.





Eine
Geschichte, die gerne auf ihre Verben verzichtet!!!





Inhaltverzeichnis


Hallo guten Morgen



Der Weg ins Unbekannte



Das Schloss



Der Schrei



Die unerwartete Mahlzeit





























































Hallo! Guten
Morgen!!!


Gute Laune? Schlechte
Laune???








Ja? Dann
super!!! Wenn nicht, echt Schade!!!










Ich, du, er,
sie, es, wir, ihr, sie, Sie. Einfach wir alle, Wir, die
Menschheit!!! Deine Menschheit? Seine Menschheit? Vielleicht, ihre
Menschheit? Nein, Quatsch! Unsinn!!! Einfach, unsere Menschheit und
die Menschheit aller!!!










Diese
Geschichte von mir. Von Dir? Überhaupt nicht!!!! Von mir!!! Meine
Geschichte, meine Geschichte, meine Geschichte, meine
Geschichte...................................










Ich, Mystiko.
Mein Name? Mystiko und genau dieser, Mystiko. Mein Profil? 30
Epochen, 1,82cm groß, dünn, groß, schön, naive und Klug an der
falschen Stelle, aber Überlegung, Achtung, keine Unterschätzung und
als letztes, komisch unverständlich. Meine Welt, meine komische
Welt. Vielleicht die Welt aller, trotzdem, immer noch meine Welt.
Mein Land? Meine Güte!!!!!!!! Mein Name? Mystiko!!!! Dann, mein
Land, Mystikland!!! Geschwister? Nein. Meine wegen
Meinungsverschiedenheiten getrennten Eltern. Warum? Dinge dieses
Lebens.
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